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Pozadavky FCC (Spojene staty americke) 

Toto zafizeni bylo testovano podle 
pozadavku na digitalni zafizeni tfidy B a je 
v souladu s limity casti 15 pfedpisu FCC. 
Tyto limity zabezpecuji pfimefenou 
ochranu proti skodlivemu ruseni pfi 
umisteni v obytnych prostorach. Toto 
zafizeni generuje, pouziva a muze 
vyzafovat energii radiove frekvence. Pokud 
instalace tohoto zafizeni neni provedena 
podle pokynu, zafizeni muze zpusobovat 
ruseni radioveho spojeni. Nelze vsak 
zarucit, ze k ruseni v nekterem konkretnim 
pfipade nedojde. Pokud zafizeni 
zpusobuje ruseni radioveho nebo 
televizniho pfijmu, coz Ize zjistit zapnutim a 
vypnutim tohoto zafizeni, doporucujeme 
uzivateli, aby se pokusil ruseni odstranit 
nekterymi z nasledujicich kroku: 

pfesmerovat nebo pfemistit pfijimaci antenu, 

zvetsit vzdalenost mezi zafizenim a 
pfijimacem, 

zapojit zafizeni do zasuvky jineho 
elektrickeho okruhu, nez ve kterem je 
zapojen pfijimac, 

poradit se s prodejcem nebo 
kvalifikovanym technikem radiovych a 
televiznich pfijimacu. 

Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere 
nejsou vyslovne povoleny spolecnosti HP, 
mohou mit za nasledek neplatnost 
opravneni uzivatele provozovat toto 
zafizeni. 

Podle omezeni tfidy B casti 15 pravidel 
FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouziti 
stineneho kabelu. 

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, 
cast 68. Na zadni strane tohoto zafizeni je 
umisten stitek obsahujici krome jinych 
informaci take registracni cislo FCC a 
ekvivalentni cislo vyzvanece (REN - 
Ringer Equivalence Number) tohoto 
zafizeni. Tyto udaje musite na pozadani 
sdelit svemu poskytovateli 
telekomunikacnich sluzeb. Cislo REN se 
pouziva k urceni poctu zafizeni, ktere Ize 
pfipojit k telefonni lince. Je-li cislo REN 
pfilis vysoke, muze se stat, ze zafizeni 
nebudou reagovat na pfichozi hovory. 
Soucet vsech cisel REN by zpravidla 
nemel byt vyssi nez pet (5,0). Pocet 
zafizeni, ktera muzete maximalne pfipojit 
ke sve telefonni lince (tj. soucet cisel REN) 
zjistite od sveho poskytovatele 
telekomunikacnich sluzeb. 

Pro provoz zafizeni se pouzivaji 
nasledujici konektory USOC: RJ11C. 

Telefonni kabel vyhovujici standardu FCC 
a modularni konektor je soucasti dodavky 
tohoto zafizeni. Toto zafizeni je urceno pro 
pfipojeni do telefonni site nebo vlastni 



komunikacni site pfes kompatibilni 
modularni konektor, ktery vyhovuje casti 68 
pravidel FCC. Toto zafizeni nelze pouzivat 
v ramci telekomunikacnich sluzeb 
fungujicich na mince. Pfipojeni k 
ucastnickym linkam se fidi statnimi tarify. 
Pokud toto zafizeni zpusobuje ruseni 
vefejne telefonni site, muze vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb v 
pfedstihu upozornit, ze bude nezbytne 
docasne pferusit poskytovani sluzby. 
Pokud vsak oznameni pfedem neni 
mozne, budete informovani co nejdfive. 
Poskytovatel telekomunikacnich sluzeb vas 
rovnez upozorni na vase pravo podat 
stiznost k Federalni komisi pro komunikaci 
(FCC), pokud se budete domnivat, ze je 
takova stiznost opravnena. Vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb je 
opravnen provadet zmeny ve svych 
zafizenich a sluzbach, ktere by mohly mit 
dopad na funkcnost vaseho zafizeni. 
Pokud takova situace nastane, bude vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb 
pfedem informovat, jake zmeny budete 
muset provest, aby nedoslo k pferuseni 
poskytovanych sluzeb. V pfipade potizi s 
timto zafizenim naleznete telefonni cisla 
na servisni stfediska a informace o zaruce 
na zacatku teto pfirucky. Pokud bude vase 
zafizeni zpusobovat ruseni vefejne 
telefonni site, muze vas poskytovatel 
telekomunikacnich sluzeb vyzvat, abyste 
do doby, nez se podafi problem odstranit, 
zafizeni od telefonni site odpojili. Zakaznici 
mohou provadet nasledujici opravy: 
Vymenovat puvodni vybaveni, ktere bylo 
soucasti zafizeni, napfiklad tiskove kazety, 
podpery pro zasobniky a pfihradky, 
napajeci kabel a telefonni kabel. 
Doporucuje se, aby zakaznici pfipojili toto 
zafizeni do elektricke zasuvky pfes 
bleskojistku. Tim Ize zabranit poskozeni 
zafizeni zpusobenemu blesky a jinymi 
pfepet'ovymi spickami v miste instalace. 
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Prace v si'ti 



Tato cast obsahuje informace o pouzfvanf tiskarny v sfti. 

• Nastavenf zarfzenf a jeho pouzfvanf v sfti 

• Pouzitf integrovaneho weboveho serveru nebo panelu Nastroje HP 

• Nastavenf hesla pro praci v sfti 

• Pouzitf ovladacfho panelu tiskarny 

• Podporovane sft'ove protokoly 

• Konfigurace protokolu TCP/IP 

• Pouzitf protokolu BOOTP 

• Pouzitf protokolu DHCP 

• Konfigurace tisku LPD 

• Protokol TCP/IP 

• Resenf potfzf 

Poznamka Konfigurace nastavenf protokolu TCP/IP je slozita a meli byji proto provadetjen zkusenf 

spravci site. Protokol BOOTP vyzaduje ke konfiguraci nastavenf TCP/IP tohoto produktu 
pouzitf serveru (PC, Unix, Linux, apod.). Protokol DHCP take vyzaduje server, avsak 
nastavenf TCP/IP pro dane zarfzenf nebudou pevna. Parametry TCP/IP muzete take 
nastavit rucne pomocf ovladacfho panelu nebo integrovaneho weboveho serveru. Chcete-li 

zfskat dodatecnou napovedu nebo konfiguraci site, obrat'te se na provozovatele site. 
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Nastaveni zanzeni a jeho pouzivani v siti 



Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pouzfvali instalaci softwaru HP 
dodavanou na discfch CD-ROM spolu se zarfzenfm, chtejf-li nastavit ovladace zarfzenf pro 
nasledujfcf nastaveni site. 



Konfigurace zanzeni pripojene k sit'ovemu portu (pffmy 
rezim nebo tisk peer-to-peer) 

V teto konfiguraci je zarfzenf pripojeno prfmo k sfti a vsechny pocftace v sfti tisknou prfmo na 
zarfzenf. 



Poznamka Tento rezim je doporucenou konfiguraci site pro toto zarfzenf. 

1 . Pripojte zarfzenf prfmo k sfti tfm, ze sft'ovy kabel zapojfte do sftbveho portu zarfzenf. 

2. Vytisknete konfiguracnf stranku pomocf ovladacfho panelu zarfzenf. 

3. Do jednotky CD-ROM v pocftaci vlozte disk CD-ROM dodany se zarfzenfm. Pokud jste 
zarfzenf jiz nakonfigurovali, spust'te instalaci softwaru klepnutfm na tlacftko Instalovat 
software. Pokud se instalace softwaru nespustf, vyhledejte na disku CD-ROM soubor 
hpsetup.exe a poklepejte na nej. 

4. Klepnete na polozku Instalovat software HP Color LaserJet. 

5. Na uvodni obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

6. V okne Aktualizace instalace klepnete na tlacftko Ano a vyhledejte aktualizace 
instalacnfho softwaru na webu. 

7. Pouzfvate-li system Windows 2000 ci XP, zvolte v okne Moznosti instalace typ 
instalace. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzft typickou instalaci, pokud to 
system umozhuje. 

8. V okne Licencni smlouva si prectete licencnf smlouvu, vyznacte, ze s podmfnkami 
souhlasfte, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. V systemu Windows 2000 ci XP zvolte v okne HP Extended Capabilities (Rozsfrene 
moznosti HP), zda chcete nastavit rozsfrene moznosti, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

10. V okne Cilova slozka vyberte cflovou slozku a klepnete na tlacftko Dalsi. 

11. V okne Pripraveno k instalaci spust'te instalaci klepnutfm na tlacftko Dalsi. 



Poznamka Chcete-li nektera nastaveni zmenit, klepnete mfsto na tlacftko Dalsi na tlacftko Zpet. Vratfte 
se do predchazejfcfch oken a muzete nastaveni zmenit. 

12. V okne Typ pripojeni vyberte moznost Prostfednictvim site a klepnete na tlacftko Dalsi. 

13. V okne Identifikace tiskarny vyberte prfslusne zarfzenf. Muzete ho vyhledat nebo zadat 
hardwarovou adresu nebo adresu IP. Ta je uvedena na konfiguracnf strance, kterou jste 
pred tfm na tiskarne vytiskli. Ve vetsine prfpadu se pfifazuje adresa IP, ale toto 
nastaveni muzete zmenit: V okne Identifikace tiskarny klepnete na moznost Urcit 
tiskarnu podle adresy. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

14. Cekejte, dokud proces instalace neskoncf. 
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Konfigurace pffmo pripojeneho sdMeneho zarizeni (tisk klient- 
server) 

V teto konfiguraci je zarfzenf pfipojeno k pocftaci kabelem USB, pocftac je pfipojen do site a 
sdflf zarfzenf s ostatnfmi pocftaci. 

1 . Do jednotky CD-ROM v pocftaci vlozte disk CD-ROM dodany se zarfzenfm. Pokud jste 
zarfzenf jiz nakonfigurovali, spust'te instalaci softwaru klepnutfm na tlacftko Instalovat 
software. Pokud se instalace softwaru nespustf, vyhledejte na disku CD-ROM soubor 
hpsetup.exe a poklepejte na nej. 

2. Klepnete na polozku Instalovat software HP Color LaserJet. 

3. Na uvodni obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. V okne Aktualizace instalace klepnete na tlacftko Ano a vyhledejte aktualizace 
instalacnfho softwaru na webu. 

5. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Moznosti instalace prfslusnou moznost 
instalace. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pouzili typickou 
instalaci, pokud operacnf system tuto moznost podporuje. 

6. V okne Licencni smlouva si prectete licencnf smlouvu, vyznacte, ze s podmfnkami 
souhlasfte, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

7. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Rozsirene moznosti HP, zda chcete pouzft 
rozsfrene moznosti, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. V okne Cilova slozka vyberte cflovou slozku a klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. V okne Pfipraveno k instalaci spust'te instalaci klepnutfm na tlacftko Dalsi. 

Chcete-li nektera nastavenf zmenit, klepnete mfsto na tlacftko Dalsi na tlacftko Zpet. Vratfte 
se do predchazejfcfch oken a muzete nastavenf zmenit. 

10. V okne Typ pripojeni vyberte moznost Primo k pocftaci a klepnete na tlacftko Dalsi. 

11. Pripojte kabel USB. 

12. Cekejte, dokud proces instalace neskoncf. 

13. Na hlavnfm panelu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Nastavenf a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

• Na hlavnfm panelu systemu Windows XP klepnete na tlacftko Start, klepnete na 
prfkaz Ovladaci panely a potom poklepejte na ikonu Tiskarny a faxy. 

14. V zobrazenem dialogovem okne klepnete pravym tlacftkem mysi na zarfzenf a vyberte 
moznost Sdileni. 

15. Vyberte moznost Sdilet tiskarnu. V pffpade potreby zadejte nazev tiskarny. Potom 
klepnete na tlacftko OK. 
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Zmena konfigurace z pffmeho pripojeni zarizeni na zarizeni 
pripojene k sit'ovemu portu 

Chcete-li zmenit konfiguraci z prfmeho pripojeni na sft'ove pripojeni, postupujte takto: 

1 . Odinstalujte ovladac tiskarny zarfzenf, ktere je pripojeno prfmo. 

2. Podle pokynu v casti Konfigurace zarfzenf pripojene k sit'ovemu portu (prfmy rezim nebo 
tisk peer-to-peer) nainstalujte ovladac v sft'ove konfiguraci. 
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Pouziti integrovaneho weboveho serveru nebo panelu Nastroje HP 



Integrovany webovy server nebo panel Nastroje HP muzete pouzft ke zobrazenf nebo 
zmene nastavenf protokolu IP. Chcete-li otevrft integrovany webovy server, zadejte adresu 
IP zarfzem do radku Adresa v prohlfzeci. 

Panel Nastroje HP Ize zobrazit, je-li zarfzem pripojeno pffmo k pocftaci nebo je-li v sfti. Panel 
Nastroje HP muzete pouzfvat pouze tehdy, je-li provedena uplna instalace softwaru. 

Otevrete panel Nastroje HPjednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Na hlavnfm panelu Windows poklepejte na ikonu Stav zarfzem a upozornenf panelu 
Nastroje HP. 

• V nabfdce Start systemu Windows prejdete na prfkaz Programy (v systemu Windows 
XP Vsechny programy), prejdete na prfkaz HP, potom prejdete na prfkaz HP Color 
LaserJet 2820/2830/2840 a klepnete na prfkaz Nastroje HP. 

Na panelu Nastroje HP klepnete na tlacftko Nastavenf zarfzem a potom klepnete na kartu 
Nastavenf site. 

Na karte Prace v sfti (integrovany webovy server) nebo Nastavenf site (Nastroje HP) 
muzete zmenit tato nastavenf: 

• Nazev hostitele 

• Rucnf nastavenf adresy IP 

• Rucnf nastavenf masky podsfte 

• Rucnf nastavenf vychozf brany 

Poznamka Zmena sft'ove konfigurace muze vyzadovat zmenu adresy URL v prohlfzeci, aby bylo mozne 

s tiskarnou znovu komunikovat. Tiskarna bude behem resetovanf site na nekolik sekund 
nedostupna. 
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Nastaveni hesla pro praci v siti 



Heslo pro praci v sfti Ize nastavit z panelu Nastroje HP. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni site. 

Poznamka Pokud jiz existuje sft'ove heslo zarfzem, budete vyzvani k jeho zadanf. Zadejte heslo a 
klepnete na tlacftko Pouzit. 

3. Klepnete na tlacftko Heslo. 

4. Do pole Heslo zadejte heslo, ktere chcete nastavit. Do pole Potvrdit heslo zadejte pro 
potvrzem stejne heslo. 

5. Heslo ulozte klepnutfm na tlacftko Pouzit. 
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Pouziti ovladacfho panelu tiskarny 



Zarfzenf HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom umoznuje automaticke nastavenf 
adresy IP pomocf protokolu BOOTP nebo DHCP. Dalsf informace naleznete v casti Vychozf 
konfigurace adresy IP (AutolP) . 



Stranka konfigurace site 

Stranka konfigurace site uvadf aktualnf nastavenf a vlastnosti zarfzenf. Chcete-li vytisknout 
stranku konfigurace site ze zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava site a pak stisknete tlacftko Zadat. 



Konfiguracm stranka 

Konfiguracnf stranka uvadf aktualnf nastavenf a vlastnosti zarfzenf. Konfiguracm stranku Ize 
vytisknout ze zarfzenf nebo z panelu Nastroje HP. Chcete-li vytisknout konfiguracnf stranku 
ze zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava konfigurace a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

Vytiskne se take druha stranka. Na teto strance jsou v castech Nastaveni faxu a Nastaveni 
obrazku uvedeny podrobne informace o nastavenf faxu (pouze HP Color LaserJet 
2830/2840 vse v jednom) a nastavenf pamet'ovych karet (pouze HP Color LaserJet 2840 
vse v jednom). 



Konfigurace protokolu IP 

Adresu IP muzete nakonfigurovat rucne nebo automaticky. 
Rucnf konfigurace 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko NabIdka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Konfigurace site a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Konfigurace TCP/IP a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Rucni a pak stisknete tlacftko Zadat. 
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5. Pomocf alfanumericke klavesnice zadejte adresu IP. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

6. Je-li adresa IP zobrazena na displeji ovladacfho panelu spravna, stisknete tlacftko Zadat 
a pro masku podsfte a vychozf branu site opakujte krok 5. 

Je-li adresa IP nespravna, vyberte pomocf tlacftek < a > moznost NE a pak stisknete 
tlacftko Zadat. Opakujte krok 5 a zadejte spravnou adresu IP. Potom jeste jednou 
opakujte krok 5 pro masku podsfte a vychozf branu site. 

Automaticka konfigurace 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Konfigurace site a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Konfigurace TCP/IP a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Automaticky a pak stisknete tlacftko Zadat. 
Nez bude automaticka adresa IP pripravena k pouzitf, muze to trvat nekolik minut. 



Poznamka Automaticke rezimy adresy IP (jako je naprfklad BOOTP, DHCP nebo AutolP) muzete 

zapnout, vypnout nebo zmenit pouze pomocf integrovaneho weboveho serveru nebo panelu 
Nastroje HP. 



Nastavem rychlosti pripojeni a duplexu 



Poznamka Nespravne zmeny rychlosti pripojenf a duplexu mohou zpusobit, ze tiskarna nebude 

komunikovat s ostatnfmi sft'ovymi zarfzenfmi. Ve vetsine situacf by tiskarna mela byt 
ponechana v automatickem rezimu. Dale vezmete na vedomf, ze zmeny techto nastavenf 
zpusobf, ze se tiskarna vypne a opet zapne. Zmeny provadejte jen v dobe, kdyje tiskarna 
necinna. 



1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko NabIdka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Konfigurace site a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Rychlost pripojeni a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > vyberte jedno z techto nastavenf: 

• 10TPIny, 

• 10TPolov., 

• 100TPIny, 

• 100TPolov. 

Poznamka Nastavenf musf byt v souladu se sft'ovym zarfzenfm, ke kteremu tiskarnu pfipojujete (sft'ovy 
rozbocovac, prepfnac, brana, smerovac nebo pocftac). 

5. Stisknete tlacftko Zadat. Tiskarna se vypne a zapne. 
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Podporovane sit'ove protokoly 



Zarfzenf HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom podporuje sft'ovy protokol 
TCP/IP. Jedna se o nejrozsfrenejsf a nejcasteji pouzfvany sft'ovy protokol. Tento protokol 
vyuzfva mnoho sft'ovych sluzeb. V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny sit'ove sluzby a 
protokoly podporovane zarfzenfm HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom. 

Nasledujfcf operacnf systemy podporujf sft'ovy tisk: 

• Windows 98 SE, 

• Windows Me, 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X verze 10.2 a vyssf 



Tisk 



Nazev sluzby 


Popis 


port9100 (primy rezim) 


Sluzba tisku 


Line printer daemon (LPD) 


Sluzba tisku 


Rozpoznani zarizeni v siti 


Nazev sluzby 


Popis 


SLP (Service Location Protocol) 


Protokol pro rozpoznani zarizeni, ktery pomaha 
vyhledat a konfigurovat sit'ova zarizeni. Tento 
protokol je primarne vyuzivan aplikacemi 
spolecnosti Microsoft. 


mDNS (multicast Domain Name Service, 
oznacovano take terminem Rendezvous) 


Protokol pro rozpoznani zarizeni, ktery pomaha 
vyhledat a konfigurovat sit'ova zarizeni. Tento 
protokol je primarne vyuzivan aplikacemi 
spolecnosti Apple Macintosh. 


Zasilani zprav a sprava 


Nazev sluzby 


Popis 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Umozhuje komunikaci webovych prohlizecu s 
integrovanym webovym serverem. 


EWS (Embedded Web Server) 


Umozhuje uzivatelum spravovat zarizeni 
prostrednictvim weboveho prohlizece. 
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Zasilani zprav a sprava (pokracovani) 



Nazev sluzby 


Popis 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Vyuzivaji ho sit'ove aplikace pro spravu zafizeni. 
Zafizeni podporuje protokol SNMP v1 a 
standardni objekty MIB-II (Management 
Information Base). 


Pfifazovam adres IP 


Nazev sluzby 


Popis 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 


Slouzi k automatickemu pridelovani adres IP. 
Server DHCP poskytne zarizeni adresu IP. 
Obecne neni vyzadovan zadny zasah uzivatele, 
tiskarna sama ziska adresu IP od serveru DHCP. 


BOOTP (Bootstrap Protocol) 


Slouzi k automatickemu pridelovani adres IP. 
Server BOOTP poskytne zarizeni adresu IP. Aby 
mohla tiskarna ziskat adresu IP od serveru 
BOOTP, musi spravce na tomto serveru zadat 
hardwarovou adresu MAC. 


Auto IP 


Slouzi k automatickemu prirazovani adres IP. 
Neni-li server DHCP ani BOOTP dostupny, 
umoznuje tato sluzba tiskarne vytvorit 
jedinecnou adresu IP. 



10 Kapitola 1 Pracevsiti 



CSWW 



Konfigurace protokolu TCP/IP 



Aby tiskarna mohla spravne pracovat v sfti TCP/IP, musf mft konfigurovany platne parametry 
sft'oveho protokolu TCP/IP, naprfklad platnou adresu IP ve vasf sfti. 



UPOZORNENI Zmeny techto nastavenf mohou vest ke snfzenf funkcnosti zarfzenf. Po zmene nekterych 

nastavenf muze naprfklad prestat fungovat skenovanf v sfti, faxovanf v sfti nebo software HP 
Web JetAdmin. 



Konfigurace pomoci serveru, konfigurace AutolP a rucni 
konfigurace TCP/IP 

Je-li tiskarna ve stavu s nastavenfm od vyrobce zapnuta, pokusf se zfskat konfiguraci 
TCP/IP nejprve s vyuzitfm serveru (napr. BOOTP nebo DHCP). Je-li tento postup 
neuspesny, nakonfiguruje se tiskarna pomocf protokolu AutolP. Tiskarnu Ize nakonfigurovat 
take rucne. K rucnf konfiguraci muzete pouzft integrovany webovy server, ovladacf panel 
tiskarny nebo panel Nastroje HP. Rucne prirazene hodnoty konfigurace TCP/IP budou po 
vypnutf a zapnutf napajenf zachovany. Tiskarnu Ize take kdykoliv nastavit tak, aby pouzfvala 
konfiguraci zalozenou pouze na serveru (BOOTP nebo DHCP), nebo pouze konfiguraci 
pomocf protokolu AutolP, anebo rucnf konfiguraci nastavenf protokolu TCP/IP. 



Konfigurace protokolu TCP/IP pomoci serveru 

Tiskarna ve stavu s nastavenfm od vyrobce se nejprve pokusf nakonfigurovat pomocf 
protokolu BOOTP. Je-li tento postup neuspesny, zkusf provest konfiguraci pomocf protokolu 
DHCP. Je-li i tento postup neuspesny, pokusf se zfskat adresu IP pomocf protokolu AutolP. 
Vychozf adresa IP nebude prirazena v prfpade, ze k tiskarne nenf pripojen sft'ovy kabel. 



Vychozi konfigurace adresy IP (AutolP) 

V prfpade selhanf pridelenf adresy IP pomocf serveru bude prirazena vychozf adresy IP 
pomocf protokolu AutolP. Pokud se nezdarf zfskat adresu pomocf protokolu DHCP nebo 
BOOTP, tiskarna pouzije k prirazenf jedinecne adresy lokalnf adresovacf techniku. Lokalnf 
adresovanf je oznacovano jako metoda AutolP. Prirazena adresa IP bude v rozsahu 
169.254.1.0 az 169.254.254.255 (oznacovano jako rozsah 169.254/16) a mela by byt platna. 

V prfpade potreby je vsak mozne ji dale upravit podle potreb site pomocf podporovanych 
nastroju pro konfiguraci nastavenf TCP/IP. Pri pouzitf lokalnfho adresovanf nejsou pouzity 
podsfte. Maska podsfte bude mft adresu 255.255.0.0 a nenf mozne ji zmenit. Lokalnf 
adresovanf nebude smerovat ven lokalnf odkazy a nebude mozny prfstup k Internetu. 
Vychozf adresa brany bude shodna s adresou lokalnfho adresovanf. Pokud je detekovana 
duplicitnf adresa, tiskarna automaticky zmenf prirazenf sve adresy v souladu se standardy 
metody lokalnfho adresovanf. Adresu IP konfigurovanou v tiskarne Ize zjistit ze sft'ove 
konfiguracnf stranky tiskarny. Jelikoz protokoly pro zfskanf adresy od serveru cekajf urcitou 
dobu na odezvu serveru, je mozne urychlit metodu AutolP zakazem sluzeb BOOTP a DHCP 
na tiskarne. To Ize provest prostfednictvfm weboveho prohlfzece. 
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Nastroje pro konfiguraci protokolu TCP/IP 



V zavislosti na tiskarne a operacmm systemu Ize v tiskarne konfigurovat platne parametry 
protokolu TCP/IP pro danou sit' nasledujfcfmi zpusoby: 

• Pomoci softwaru - Adresu IP muzete zadat pomocf panelu Nastroje HP nebo pomocf 
integrovaneho weboveho serveru. 

• Protokol BOOTP — Muzete stahnout data ze sft'oveho serveru pomocf protokolu 
BOOTP (Bootstrap Protocol) pri kazdem zapnutf tiskarny. Na serveru BOOTP, ktery je 
prfstupny z tiskarny, musf byt spusten demon bootpd. 

• Protokol DHCP — Muzete pouzft protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Tento protokol je podporovan systemy HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, 
Windows NT/2000/XP, NetWare a Mac. (Chcete-li overit, ze operacm system vaseho 
serveru podporuje protokol DHCP, vyhledejte informace v prfrucce k tomuto sftbvemu 
operacmmu systemu.) 



Poznamka Systemy Linux a UNIX: Dalsf informace naleznete na strance napovedy BOOTPD. V 

systemech HP-UX Ize najft vzor konfiguracmho souboru DHCP (dhcptab) v adresari /etc. 
Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe neposkytuje sluzby DDNS (Dynamic 
Domain Name Services) pro implementace protokolu DHCP, spolecnost Hewlett-Packard 
doporucuje nastavit vsechny doby trvanf zapujcenf adresy IP tiskoveho serveru na 
neomezene. Tim se zajistf staticka adresa IP tiskarny, dokud nebudou poskytovany sluzby 

Dynamic Domain Name Services. 
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Pouzitf protokolu BOOTP 



Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) umoznuje automatickou konfiguraci tiskarny pro praci 
v prostredf site TCP/IP. Tiskarna po zapnutf vysle do site zpravu s pozadavkem BOOTP. 
Spravne konfigurovany server BOOTP v sfti odpovf zpravou, ktera obsahuje zakladnf udaje 
pro konfiguraci tiskarny v sfti. Odpoved' serveru BOOTP muze take urcit soubor obsahujfcf 
rozsfrene konfiguracnf udaje pro tiskovy server. Ke stazenf tohoto souboru je nutny protokol 
TFTP (ktery nenf pro tuto tiskarnu podporovan). Proto bude konfiguracnf soubor TFTP, ktery 
muze byt umfsten na serveru BOOTP nebo na samostatnem serveru TFTP, ignorovan. 
Servery BOOTP obvykle pouzfvajf systemy UNIX nebo Linux. Na pozadavky BOOTP mohou 
odpovfdat servery Windows NT/2000/XP a NetWare. Servery Windows NT/2000/XP jsou 
konfigurovany pomocf sluzeb DHCP spolecnosti Microsoft. Pri instalaci serveru NetWare 
BOOTP vyhledejte informace v dokumentaci k systemu NetWare. 



Poznamka Jsou-li tiskarna a server BOOTP/DHCP umfsteny v ruznych podsftfch, konfigurace adresy IP 

muze selhat, pokud smerovacf zarfzenf nepodporuje funkci „BOOTP Relay" (podpora 
pfenosu pozadavku BOOTP mezi podsftemi). 



Proc pouzivat protokol BOOTP? 

Pouzitf protokolu BOOTP ke stazenf konfiguracnfch udaju poskytuje nasledujfcf vyhody: 

• Rozsfrene moznosti rfzenf konfigurace tiskarny. Konfigurace ostatnfmi metodami, 
napffklad prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny, jsou omezeny na vyber parametru. 

• Snadna sprava konfigurace. Sft'ove konfiguracnf parametry pro celou sft' mohou byt 
ulozeny najednom mfste. 

• Snadna konfigurace tiskarny. Pri kazdem zapnutf tiskarny Ize automaticky zavest uplnou 
konfiguraci site. 



Poznamka Funkce protokolu BOOTP je podobna funkci protokolu DHCP, avsak vysledne parametry IP 

zustanou po vypnutf a opetovnem zapnutf nezmeneny. U protokolu DHCP jsou konfiguracnf 
parametry IP zapujcovany a mohou se pozdeji zmenit. Pokud je tiskarna ve vychozfm stavu, 
ve kterem byla dodana od vyrobce, pokusf se po zapnutf provest automatickou konfiguraci 

pomocf nekolika dynamickych metod. Jednou z nich je i metoda BOOTP. 



Protokol BOOTP v systemu UNIX 

Tato cast popisuje konfiguraci tiskoveho serveru pomocf sluzeb protokolu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) na serverech UNIX. Protokol BOOTP slouzf ke stazenf sft'ovych 
konfiguracnfch udaju v sfti ze serveru na tiskarnu. 

Systemy pouzfvajfcf sluzbu NIS (Network Information Service) 

Pokud vas system pouzfva sluzby NIS, mozna bude nutne pred zahajenfm konfigurace 
BOOTP prepracovat mapovanf sluzeb NIS se sluzbami BOOTP. Informace najdete v 
dokumentaci k vasemu systemu. 
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Konfigurace serveru BOOTP 



Chcete-li, aby tiskarna zfskavala konfiguracnf udaje pomocf site, musf byt server BOOTP 
nastaven pomocf pffslusnych konfiguracnfch souboru. Tiskarna pouzfva protokol BOOTP k 
zfskanf konfiguracnfch dat umfstenych v souboru /etc/bootptab na serveru BOOTP. Pri 
zapnutf tiskarny je odeslan pozadavek BOOTP, ktery obsahuje adresu MAC (adresu 
hardwaru). Proces daemon serveru BOOTP vyhleda odpovfdajfcf adresu MAC v 
souboru /etc/bootptab a pokud ji nalezne, odesle odpovfdajfcf konfiguracnf udaje tiskarne 
jako odpoved' BOOTP. Konfiguracnf udaje v souboru /etc/bootptab musf byt spravne 
zadany. Odpoved' BOOTP muze obsahovat nazev konfiguracnfho souboru s volitelnymi, 
podrobnymi konfiguracnfmi parametry. Tento soubor bude tiskarna opet ignorovat. 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje umfstit server BOOTP do stejne podsfte s obsluhovanymi 

tiskarnami. 



Poznamka Pakety vysflanf BOOTP nemusf byt bez spravne konfigurace smerovacu pfeposflany. 

Obsah souboru Bootptab 

Nfze je uveden prfklad zaznamu pro sft'ovou tiskarnu v souboru /etc/bootptab. Konfiguracnf 
udaje obsahujf znacky, ktere identifikujf ruzne parametry tiskarny a jejich nastavenf. 

Podporovane znacky a zaznamy jsou uvedeny v tabulce Znacky podporovane v zavadecfm 
souboru protokolu BOOTP nebo DHCP . 

picasso : \ 

:hn:\ 

: ht=ether : \ 

: vm=rfcl048 : \ 

:ha=0001E6123456: \ 

:ip=192.168.40.39:\ 

: sm=255 .255 .255 . 0 : \ 

:gw=192 .168 . 40 . 1 : \ 

:lg=192.168.40.3:\ 

: T14 4="hpnp/picasso . cf g" : 



Znacky podporovane v zavadecfm souboru protokolu BOOTP nebo DHCP 



Moznost 


Popis 


Nodename 


Nazev periferniho zarizeni. Tento nazev urcuje 
zacatek seznamu parametru pro urcite zarizeni. 
Polozka Nodename musi byt prvnim polem 
zaznamu. (Ve vyse uvedenem prikladu ma 
znacka nodename hodnotu „picasso".) 
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Znacky podporovane v zavadecim souboru protokolu BOOTP nebo DHCP 
(pokracovani) 



Moznost 


Popis 


ht 


Znacka typu hardwaru. Pro tuto tiskarnu 
nastavte tento parametr na hodnotu ether (sit' 
Ethernet). Tato znacka musi byt uvedena pred 
znackou ha. 


vm 


Znacka formatu protokolu BOOTP (povinny 
parametr). Nastavte tento parametr na hodnotu 
rfc1048. 


ha 


Znacka hardwarove adresy. Hardwarova adresa 
(MAC) je adresa stanice nebo odkazova adresa 
tiskarny. Tato adresa je uvedena na sit'ove 
konfiguracni strance tiskarny pod nadpisem 
HARDWARE ADDRESS. 


ip 


Znacka adresy IP (povinny parametr). Tato 
adresa bude adresou IP tiskarny. 


sm 


Znacka masky podsite. Pomoci masky podsite 
tiskarna urcuje casti adresy IP urcujici cislo 
site/podsite a adresu hostitele. 


gw 


Znacka adresy IP brany. Tato adresa urcuje 
adresu IP vychozi brany (smerovace), kterou 
bude tiskarna pouzivat pro komunikaci s jinymi 
nnrl^iftpmi 

UUUol LCI III. 


ds 


Znacka adresy IP serveru DNS (Domain Name 
System). Je mozne urcit pouze jeden server. 


ig 


Znacka adresy IP serveru syslog. Urcuje server, 
kteremu bude tiskarna zasilat zpravy syslog. 


hn 


Znacka nazvu hostitele. Tato znacka nema 
zadnou hodnotu, avsak zpusobi, ze demon 
BOOTP stahne nazev hostitele do tiskarny. 
Nazev hostitele bude vytisten na sit'ove 
konfiguracni strance tiskarny a bude vracen pfi 
prijeti pozadavku SNMP sysName od sit'ovych 
aplikaci. 


dn 


Znacka nazvu domeny. Urcuje nazev domeny 
pro tiskarnu (napriklad support.hp.com). Tato 
znacka nezahrnuje nazev hostitele. Nejedna se 
tedy o uplny nazev domeny (napriklad 
printerl .support.hp.com). 


tr 


Casovy limit DHCP T1 , ktery urcuje dobu 
obnoveni zapiijcky DHCP (v sekundach). 


tv 


Casovy limit DHCP T2, ktery urcuje dobu 
obnoveni vazby pro zapujcku DHCP (v 
sekundach). 
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Poznamka Dvojtecka (:) urcuje konec pole a zpetne lomftko (\) urcuje pokracovam zaznamu na dalsfm 

radku. Mezi znaky na radku nejsou povoleny mezery. Nazvy, naprfklad nazev hostitele, musf 
zacfnat pfsmenem a mohou obsahovat pouze pfsmena, cisla, tecky (pouze pro nazvy 
domen) a pomlcky. Znak podtrzenf (_) nenf povolen. Dalsf informace najdete v dokumentaci 

k systemu nebo v napovede online. 
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Pouziti protokolu DHCP 



Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) jejedmm z nekolika 
automatickych konfiguracmch mechanismu, ktere tiskarna pouzfva. Pokud je v sfti zapojen 
server DHCP, zfska od neho tiskarna adresu IP automaticky. 



Poznamka Na serveru musf bat poskytovany sluzby DHCP. Informace o instalaci a povolem sluzeb 
DHCP najdete v dokumentaci k systemu nebo v napovede online. 



Poznamka Jsou-li tiskarna a server BOOTP/DHCP umfsteny v ruznych podsftfch, konfigurace IP muze 
selhat, pokud smerovacf zarizem nepodporuje prenos pozadavku DHCP mezi podsftemi. 



Systemy UNIX 

Dalsf informace o nastavem DHCP v systemech UNIX naleznete na strance napovedy 
BOOTPD. V systemech HP-UX Ize najft vzor konfiguracnfho souboru DHCP (dhcptab) v 
adresari /etc. Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe neposkytuje sluzby 
DDNS (Dynamic Domain Name Services) pro implementace protokolu DHCP, spolecnost 
Hewlett-Packard doporucuje nastavit vsechny doby trvanf zapujcenf adresy IP tiskarny na 
neomezene. Tim se zajistf, ze adresa IP tiskoveho serveru zustane staticka do doby, nez 
budou poskytnuty sluzby DDNS. 



Systemy Windows 

Tiskarna podporuje konfiguraci protokolu IP ze serveru DHCP se systemem 
Windows NT/2000/XP. Tato cast popisuje postup pri nastavem fondu ci „oboru" adres IP, 
ktere muze server Windows priradit nebo zapujcit zadatelum. Pokud je tiskarna 
konfigurovana pro vyuzitf sluzeb BOOTP nebo DHCP, odesle po zapnuti automaticky 
pozadavek BOOTP nebo DHCP na konfiguraci IP. V prfpade spravneho nastavenf odesle 
server Windows DHCP jako odpoved' konfiguracnf udaje IP tiskoveho serveru. 



Poznamka Tyto informace poskytujf pouze urcity pfehled. Podrobnejsf informace a dalsf podporu 
najdete v informacfch dodavanych k softwaru serveru DHCP. 



Poznamka Abyste se vyhnuli problemum plynoucfm ze zmeny adresy IP, spolecnost HP doporucuje 
pridelit vsem tiskarnam adresy IP s nekonecnou dobou zapujcky nebo rezervovane adresy IP. 



Server Windows NT 4.0 

Chcete-li nastavit obor adres DHCP na serveru Windows NT 4.0, postupujte takto: 

1 . Na serveru Windows NT otevrete okno Spravce programu a poklepejte na ikonu 
Spravce site. 

2. Poklepamm na ikonu Spravce DHCP otevrete toto okno. 

3. Vyberte polozku Server a vyberte pnkaz Pfidat server. 

4. Zadejte adresu IP serveru a klepnutfm na tlacftko OK se vrat'te do okna Spravce DHCP. 

5. V seznamu serveru DHCP klepnete na pridany server, vyberte moznost Obor a vyberte 
moznost Vytvorit. 
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6. Vyberte moznost Nastavit fond adres IP. V casti Fond adres IP urcete rozsah adres IP 
zadanfm pocatecnf adresy IP do pole Pocatecnf adresa a koncove adresy IP do pole 
Koncova adresa. Zadejte take masku podsfte, do ktere fond adres IP patrf. Pocatecnf a 
koncova adresa IP definujf krajnf body fondu adres prifazeneho tomuto oboru. 



Poznamka V prfpade potreby muzete z oboru vyjmout urcite rozsahy adres IP. 

7. V casti Doba trvanf zapujcek vyberte moznost Neomezena a klepnete na tlacftko OK. 
Abyste se vyhnuli problemum plynoucfm ze zmeny adresy IP, spolecnost HP doporucuje 
pfidelit vsem tiskarnam adresy IP s nekonecnou dobou zapujcky. Uvedomte si vsak, ze 
vyber neomezene doby zapujcky pro obor zpusobf, ze vsichni klienti v tomto oboro 
budou mft nekonecne zapujcky. Pokud chcete, aby meli klienti v sfti omezene zapujcky, 
muzete nastavit dobu trvanf na konecny cas, meli byste vsak konfigurovat vsechny 
tiskarny pro tento obor jako rezervovane klienty. 

8. Pokud jste v predchozfm kroku priradili neomezene zapujcky, tento krok preskocte. V 
opacnem prfpade vyberte moznost Obor a pomocf moznosti Pfidat rezervace nastavte 
tiskarny jako rezervovane klienty. Pro kazdou tiskarnu proved'te v okne Pridat 
rezervovaneho klienta nasledujfcf kroky, kterymi nastavfte rezervaci adresy: 

a. Zadejte vybranou adresu IP. 

b. Vyhledejte adresu MAC nebo hardwarovou adresu na konfiguracnf strance a zadejte 
ji do pole Jedinecny identifikator. 

c. Zadejte nazev klienta (pffpustnyje libovolny nazev). 

d. Pomocf tlacftka Pfidat pridejte rezervovaneho klienta. Chcete-li odstranit rezervaci, 
vyberte v okne Spravce DHCP moznost Obor a vyberte moznost Aktivni zapujceni 
adres. V okne Aktivnf zapujcenf adres klepnete na rezervaci, kterou chcete 
odstranit, a pote klepnete na tlacftko Odstranit. 

9. Klepnutfm na tlacftko Zavfit se vrat'te do okna Spravce DHCP. 

10. Pokud nemate v planu pouzfvat sluzbu WINS (Windows Internet Naming Service), 
preskocte tento krok. V opacnem prfpade proved'te pri konfiguraci serveru DHCP 
nasledujfcf kroky: 

a. V okne Spravce DHCP vyberte polozku Moznosti DHCP a vyberte jednu z 
nasledujfcfch moznosti: 

• Obor — pokud chcete zprfstupnit sluzby WINS pouze pro vybrany obor. 

• Globalne — pokud chcete zprfstupnit sluzby WINS pro vsechny obory. 

b. Pridejte server do seznamu Aktivnf. V okne Moznosti DHCP vyberte v seznamu 
Nepouzite polozku WINS/NBNS Servers (044). Klepnete na moznost Pfidat a pote 
klepnete na tlacftko OK. Muze se zobrazit varovna zprava, ze je nutne urcit typ uzlu. 
To bude provedeno v ramci kroku 10d. 
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c. Nynf musfte zadat adresu IP serveru WINS nasledujfcfm zpusobem: 

• Vyberte polozku Hodnota a pak Upravit pole. 

• V casti Editor pole adres IP odstrante pomocf tlacftka Odebrat vsechny 
nezadoucf adresy nastavene v minulosti. Pote zadejte adresu IP serveru WINS 
a klepnete na tlacftko Pfidat. 

• Po zobrazenf adresy v seznamu adres IP klepnete na tlacftko OK. Tim se 
vratfte do okna Moznosti DHCP. Pokud je pfidana adresa zobrazena v seznamu 
adres IP (v dolnf casti okna), pfejdete ke kroku 1 0d. V opacnem pffpade 
zopakujte krok 10c. 

d. V okne Moznosti DHCP vyberte v seznamu Nepouzite polozku WINS/NBT Node 
Type (046). Klepnutfm na tlacftko Pfidat pfidejte tento typ uzlu do seznamu Aktivni. 
V poli Bajt zadejte hodnotu 0x4, ktera urcuje smfseny rezim, a klepnete na tlacftko OK. 

11. Klepnutfm na tlacftko Zavfit ukoncete aplikaci Spravce programu. 
Server Windows 2000 

Chcete-li nastavit obor adres DHCP na serveru Windows 2000, postupujte takto: 

1 . Spust'te nastroj Spravce DHCP systemu Windows 2000. V nabfdce Start vyberte 
polozku Nastaveni a pote Ovladaci panely. Otevfete slozku Nastroje pro spravu a 
spust'te nastroj DHCP. 

2. V okne DHCP vyberte ve stromu DHCP svuj server Windows 2000. Pokud vas server 
nenf ve stromu uveden, vyberte moznost DHCP a pomocf nabfdky Akce server pridejte. 

3. Po vyberu vaseho serveru ve stromu DHCP klepnete na nabfdku Akce a vyberte 
moznost Novy obor. Spustf se Pruvodce vytvorenfm oboru. 

4. V okne Pruvodce vytvorenfm oboru klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. Zadejte nazev a popis noveho oboru a klepnete na tlacftko Dalsi. 

6. Zadejte rozsah adres IP pro tento obor (pocatecnf adresa a koncova adresa). Zadejte 
take masku podsfte. Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 

V pffpade pouzitf podsftf definuje maska podsfte, ktera cast adresy IP urcuje podsft' a ktera 
cast urcuje klientske zarfzenf. 

7. V prfpade potreby zadejte rozsahy adres IP, ktere budou serverem z oboru vyjmuty. 
Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. Nastavte dobu trvanf zapujcky adresy IP pro sve klienty DHCP. Pote klepnete na tlacftko 
Dalsi. Spolecnost HP doporucuje pridelit vsem tiskarnam vyhrazene adresy IP. To Ize 
provest po nastavenf oboru (viz krok 11). 

9. Chcete-li pro dany obor konfigurovat moznosti DHCP az pozdeji, vyberte moznost Ne a 
klepnete na tlacftko Dalsi. Chcete-li konfigurovat moznosti DHCP nym, vyberte moznost 
Ano a klepnete na tlacftko Dalsi. 

a. V prfpade potreby urcete adresu IP smerovace (nebo vychozf brany), jenz majf 
klienti pouzfvat. Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 

b. V pffpade potfeby urcete pro klienty nazvy domen a servery DNS. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 
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c. V prfpade potreby urcete pro klienty nazvy domen a servery DNS. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

d. Chcete-li nynf aktivovat moznosti DHCP, klepnete na tlacftko Ano a pote klepnete 
na tlacftko Dalsi. 

10. Uspesnejste vytvorili oboradres DHCP na serveru. Pruvodce ukoncfte klepnutfm na 
tlacftko Dokoncit. 

11. Konfiguruje tiskarnu pomocf rezervovane adresy IP v ramci oboru adres DHCP: 

a. Ve stromu DHCP otevrete slozku oboru a vyberte moznost Rezervace. 

b. Klepnete na nabfdku Akce a vyberte moznost Nova rezervace. 

c. Zadejte prfslusne informace do vsech polf vcetne vyhrazene adresy IP pro tiskarnu. 



Poznamka Hardwarova adresa MAC tiskarny je uvedena na sft'ove konfiguracnf strance tiskarny. 

d. V casti Podporovane typy vyberte moznost Pouze DHCP a klepnete na tlacftko 
Pridat. 



Poznamka Pokud vyberete moznost Obojf nebo moznost Pouze BOOTP, bude konfigurovana sluzba 
BOOTP, protoze je jako prvnf v posloupnosti vysflanf zadostf o konfiguraci. 

e. Urcete dalsfho rezervovaneho klienta, nebo klepnete na tlacftko Zavfit. Pridany 
rezervovany klient se zobrazf ve slozce Rezervace pro tento obor adres. 

12. Zavrete nastroj pro spravu sluzeb DHCP. 



Systemy NetWare 

Servery NetWare 5.x poskytujf sft'ovym klientum, naprfklad vasf tiskarne HP, sluzby pro 
konfiguraci DHCP. Chcete-li nastavit sluzby DHCP na serveru NetWare, vyhledejte 
informace a podporu v dokumentaci dodavane spolecnostf Novell. 



Zruseni pouziti konfigurace DHCP 

UPOZORNENI Pokud se zmenf adresa IP tiskarny, je v nekterych prfpadech nutna aktualizace konfigurace 
tiskarny nebo systemu pro tisk z klientu nebo serveru. Pokud nechcete tiskarnu konfigurovat 
pomocf sluzeb protokolu DHCP, je treba jejf konfiguraci zmenit jinou metodou konfigurace. 
Parametry TCP/IP Ize upravit rucne pomocf integrovaneho weboveho serveru (pouzijte 
podporovany webovy prohlfzec), ovladacfho panelu tiskarny nebo panelu Nastroje HP. 
Pokud zacnete pouzfvat konfiguraci BOOTP, parametry konfigurovane sluzbou DHCP 
budou uvolneny a dojde k inicializaci protokolu TCP/IP. Pokud zacnete pouzfvat rucnf 
konfiguraci, adresa IP konfigurovana sluzbou DHCP bude uvolnena a pouzijf se parametry 
IP urcene uzivatelem. To znamena, ze pokud adresu IP zadate rucne, mela by byt 
konfigurace vsech parametru (napr. masky podsite a vychozi brany) provedena take 
rucne. 
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Konfigurace tisku LPD 



Uvod 

Tiskarna obsahuje server LPD (Line Printer Daemon), ktery podporuje tisk LPD. Tato 
kapitola popisuje konfiguraci tiskarny pro pouzitf v jednotlivych systemech, ktere podporujf 
tisk LPD. Tyto pokyny se tykajf nasledujfcfch funkcf: 

• Proces LPD v systemech UNIX. 

• Konfigurace systemu UNIX typu BSD pro pouzitf procesu LPD. 

• Konfigurace tiskovych front pomocf nastroje SAM (systemy HP-UX). 

• Tisk LPD v systemu Windows NT nebo 2000. 

• Proces LPD v operacnfm systemu Mac. 



Poznamka Informace o ostatnfch neuvedenych systemech naleznete v dokumentaci k danemu 

operacnfmu systemu a v napovede online. 

Poslednf verze systemu Novell NetWare (NetWare 5.x se sluzbami NDPS 2.1 nebo novejsf) 
podporuje tisk s procesem LPD. Pokyny pro nastavenf a podporu naleznete v dokumentaci 
dodane se systemem NetWare. Dalsf informace naleznete take v dokumentaci s technickymi 
informacemi (TID) na webove strance podpory spolecnosti Novell. 



Proces LPD 

Jako proces LPD (Line Printer Daemon) se oznacuje protokol a programy souvisejfcf se 
zarazovacfmi sluzbami pro radkove tiskarny, ktere mohou byt instalovany na ruznych 
systemech pouzfvajfcfch protokol TCP/IP. 

Zde je uveden vyber nejvfce pouzfvanych systemu, ve kterych tiskarna podporuje pouzitf 
procesu LPD: 

• Systemy UNIX typu Berkeley (BSD), 

• HP-UX, 

• Solaris, 

• IBMAIX, 

• Linux, 

• Windows NT, 2000 nebo XP, 

• Mac OS. 

Prfklady konfigurace systemu UNIX uvedene v teto casti ukazujf syntaxi systemu UNIX typu 
BSD. Syntaxe se muze u jednotlivych systemu lisit. Spravnou syntaxi naleznete v 
dokumentaci systemu. 
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Poznamka Funkce procesu LPD Ize pouzft u jakekoli hostitelske implementace LPD, ktera splnuje 

pozadavky uvedene v dokumentu RFC1179. Proces konfigurace zarazovacf sluzby pro 
tiskarny se ovsem muze lisit. Informace o konfiguraci techto systemu naleznete v 

dokumentaci systemu. 

Programy a protokol procesu LPD zahrnujf nasledujfcf soucasti: 



Programy a protokoly procesu LPD 



Nazev programu 


Ucel programu 


Ipr 


Radi ulohy do tiskove fronty. 


Ipq 


Zobrazuje tiskove fronty. 


Iprm 


Odstranuje ulohy z tiskovych front. 


Ipc 


Ridi tiskove fronty. 


Ipd 


Provefuje a tiskne soubory, je-li uvedena tiskarna pripojena k 
systemu. 

Je-li uvedena tiskarna pripojena kjinemu systemu, posle 
tento proces soubory procesu LPD do vzdaleneho systemu, 
na kterem se maji soubory tisknout. 



Pozadavky na konfiguraci procesu LPD 

Pfed tfm, nez muzete pouzfvat tisk pomocf procesu LPD, musf byt tiskarna spravne 
pripojena k sfti a musf mPt platnou adresu IP. Tyto informace jsou uvedeny na strance 
konfigurace site. Dale potrebujete: 

• Operacnf system, ktery podporuje tisk s procesem LPD. 

• Prfstup do systemu na urovni Superuser (root) nebo Administrator. 

• Hardwarovou adresu LAN (adresu stanice) tiskoveho serveru. Tato adresa je uvedena 
na strance konfigurace site vytistene z tiskarny ve formatu: 

HARDWAROVA ADRESA: xxxxxxxxxxxx 

kde x predstavuje hexadecimalm cfslo (naprfklad 0001E6123ABC). 

Prehled nastaveni procesu LPD 

Konfigurace tiskarny pro tisk s procesem LPD vyzaduje: 

1. nastavit parametry IP, 

2. nastavit tiskove fronty, 

3. vytisknout zkusebm soubor. 

V nasledujfcfch castech je uveden podrobny popis jednotlivych kroku. 
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1. krok - nastavem parametria IP 



Konfiguracnf parametry protokolu TCP/IP (naprfklad adresu IP, masku podsfte, vychozf 
branu) Ize na tiskarne konfigurovat nekolika zpusoby. Tyto hodnoty muzete nakonfigurovat 
rucne nebo je Ize pri kazdem spustenf tiskarny automaticky nacfst pomocf protokolu DHCP 
nebo BOOTP. Dalsf informace naleznete v casti Konfigurace parametru IP . 

2. krok - nastavem tiskove fronty 

Pro kazdou tiskarnu nebo jazyk tiskarny v systemu (PCL nebo PostScript) je treba nastavit 
tiskovou frontu. Tiskarna podporuje pouze jeden typ fronty (raw). Proto nezalezf na zadanem 
nazvu fronty, protoze tiskarna bude se vsemi frontami zachazet stejne. Tiskarna zachazf se 
vsemi daty z libovolnych zdroju stejne a nenf vybavena zadnym nastrojem pro pridavanf 
navratu na zacatek radku, oznacenf binarnfch dat v jazyce PostScript, zvlastmch 
posloupnostf v jazyce PJL, retezcu definovanych uzivatelem, atd. do datoveho proudu ulohy. 
Tiskarna take podporuje automaticke rozpoznavanf binarnfho rezimu jazyka PostScript. A 
proto nevyzaduje (nebo neumoznuje) pro tuto sluzbu zvlastnf typ fronty. 

3. krok - tisk zkusebnmo souboru 

Pomocf prfkazu procesu LPD nebo jinym zpusobem, ktery umoznuje dany operacnf system, 
vytisknete zkusebni soubor. Pokyny naleznete v dokumentaci systemu. 

Proces LPD v systemech UNIX 

Konfigurace tiskovych front pro systemy typu BSD 

Upravte soubor /etc/printcap tak, aby obsahoval nasledujfcf fadky: 

nazev_tiskarny | zkraceny_nazev_tiskarny : \ 
:lp=:\ 

: rm=nazev_uzlu : \ 

: rp=argument_nazvu_vzdalene_tiskarny : \ (toto muze byt libovolny nazev fronty 
pozadovane uzivatelem) 

: If =/usr/spool/lpd/soubor_protokolu_chyb : \ 
: sd=/usr/ spool/ lpd/ nazev_tiskarny : 

kde nazev_tiskarny je nazev, ktery se zobrazuje uzivateli, nazev_uzlu oznacuje 
tiskarnu v sfti a argument_nazvu_vzdalene_tiskarny je oznacenf tiskove fronty. 

Dalsf informace o souboru printcap naleznete na strance napovedy (man) k souboru printcap. 
Pffklad: Nastavenf tiskarny v souboru printcap 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser jetl : \ 
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: rp=raw : \ 

: 1 f=/us r / spool /lpd/1 jl_r aw. log: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 jl_raw: 

Je treba, aby uzivatele znali nazvy tiskaren, protoze pri tisku musf prfslusne nazvy zadavat 
na prfkazovy radek. 

Zadanfm nasledujfcfch polozek vytvofte adresar zarazovacf sluzby. V korenovem adresari 
zapiste: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chown daemon nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chgrp daemon nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chmod g+w nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 

kde nazev_tiskarny_l a nazev_tiskarny_2 odkazujf na tiskarny urcene k zarazenf. 
Muzete provest razenf front nekolika tiskaren najednou. Nasledujfcf prfklad ukazuje prfkazy, 
ktere slouzf k vytvorenf adresare zarazovacf sluzby pro tiskarny pouzfvane k tisku. 

Pnklad: Vytvorenf adresare zarazovacf sluzby 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_raw ljl_raw 

chown daemon ljl_raw ljl_raw 

chgrp daemon ljl_raw ljl_raw 

chmod g+w ljl_raw ljl_raw 

Konfigurace tiskovych front pomocf nastroje SAM (systemy HP-UX) 

V systemech HP-UX muzete ke konfiguraci vzdalenych tiskovych front pouzft nastroj SAM. 

Pred spustenfm nastroje SAM zvolte adresu IP tiskarny a vytvorte pro ni polozku v souboru / 
etc/hosts v systemu HP-UX. 

1. Spust'te nastroj SAM s opravnemm superuser. 

2. V nabfdce Main (Hlavnf) zvolte polozku Peripheral Devices (Periferm zarfzenf). 

3. V nabfdce Peripheral Devices (Periferm zarfzenf) zvolte polozku Printers/Plotters 

(Tiskarny a plotry). 

4. V nabfdce Printers/Plotters (Tiskarny a plotry) zvolte polozku Printers/Plotters 

(Tiskarny a plotry). 

5. V seznamu Actions (Akce) zvolte Add a Remote Printer (Pridat vzdalenou tiskarnu) a 
pote zvolte nazev tiskarny. 

Pfiklady: moje tiskarna nebo tiskarnal. 
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6. Zvolte nazev vzdaleneho systemu. 
Pfiklad: hpljl (nazev uzlu tiskarny). 

7. Vyberte nazev vzdalene tiskarny a potom zadejte nazev fronty. (Nazev muze byt 
libovolne slovo, jakoje naprfklad: raw.) 

8. Vyhledejte vzdalenou tiskarnu v systemu BSD. Musfte zadat Y. 

9. Klepnete na tlacftko OK v dolnf casti nabfdky. Jestlize byla konfigurace uspesna, 
program zobrazf zpravu: 

The printer has been added and is ready to accept print requests. (Tiskarna byla 
pridana a je pripravena k prijeti pozadavku na tisk.) 

10. Klepnete na tlacftko OK a v nabfdce List (Seznam) vyberte polozku Exit (Konec). 

11. Vyberte Exit Sam (Ukoncit nastroj SAM). 

Ve vychozfm nastavenf nenf program Ipsched spusten. Pri nastavovam tiskovych front 
nezapomehte zapnout planovac. 

Tisk zkusebnfho souboru 

Pro overenf spravnosti pripojeni tiskarny a tiskoveho serveru vytisknete zkusebnf soubor. 

1 . Na pnkazovy fadek systemu UNIX napiste: 

lpr -Pnazev_tiskarny nazev_souboru 

kde nazev_tiskarny je urcena tiskarna a nazev_souboru oznacuje soubor, ktery se 
ma vytisknout. 

Pfiklady (pro systemy typu BSD): 

Soubor PostScript: lpr -Prawl pssoub.ps 

V systemech HP-UX zadejte polozku lp -d mfsto polozky lpr -p. 

2. Chcete-li zjistit stav tisku, na prfkazovy radek systemu UNIX napiste nasledujfcf prfkaz: 

lpq -Pnazev_tiskarny 

kde nazev_tiskarny je nazev urcene tiskarny. 

Pfiklady (pro systemy typu BSD): 

lpq -Prawl 

Pokud chcete zjistit stav tisku v systemech HP-UX, zadejte polozku lpstat mfsto 
polozky lpq -p. 

Proces konfigurace tiskarny pro pouzitf procesu LPDje tfmto ukoncen. 

Proces LPD v systemech Windows NT a 2000 

Tato cast popisuje konfiguraci sftf systemu Windows NT nebo 2000 pro pouzitf sluzeb 
procesu LPD (Line Printer Daemon). 
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Tento postup se sklada ze dvou castf: 

• Instalace softwaru TCP/IP (pokud jiz nenf nainstalovan). 

• Konfigurace sft'ove tiskarny LPD. 

Instalace softwaru TCP/IP (Windows NT) 

Pomocf tohoto postupu muzete zkontrolovat, zda je software TCP/IP v systemu Windows NT 
nainstalovan, a pnpadne tento software nainstalovat. 

Poznamka Pri instalaci soucastf TCP/IP budete mozna potrebovat instalacnf disk CD-ROM systemu 

Windows. 



1 . Kontrola prftomnosti tiskoveho protokolu Microsoft TCP/IP a tiskove podpory TCP/IP: 

• Windows 2000: Klepnete na nabfdku Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete 
na polozku Ovladaci panely. Potom poklepejte na slozku Sit'ova a telefonicka 
pripojeni. Poklepejte na ikonu Pripojeni k mistni siti pro pouzitou sit' a klepnete na 
tlacftko Vlastnosti. 

Pokud je v seznamu soucastf pouzfvanych pro toto pripojeni uveden internetovy 
protokol (TCP/IP) a je povolen, potrebny software je jiz nainstalovan. (Viz cast 
Konfigurace sft'ove tiskarny pro systemy Windows 2000 .) V opacnem pf fpade 
pfejdete ke kroku 2. 

• Windows NT 4.0: Klepnete na nabfdkuStart, vyberte polozku Nastaveni a klepnete 
na polozku Ovladaci panely. Pote poklepejte na ikonu ovladacfho panelu Sit'. 
Zobrazf se dialogove okno Sit'. 

Je-li protokol TCP/IP uveden na karte Protokoly a na karte Sluzby je uveden tisk 
Microsoft TCP/IP, je potrebny software jiz nainstalovan. (Viz cast Konfigurace sft'ove 
tiskarny pro systemy Windows NT 4.0 .) V opacnem pffpade prejdete ke kroku 2. 

2. Pokud software nenf nainstalovan: 

• Windows 2000: V okne Vlastnosti pripojeni k mfstnf sfti klepnete na tlacftko 
Instalovat. V okne Vybrat typ sft'ove soucasti zvolte moznost Protokol, klepnete na 
tlacftko Pridat a pfidejte Internetovy protokol (TCP/IP). 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

• Windows NT 4.0: Na jednotlivych kartach klepnete na tlacftko Pridat a nainstalujte 
Protokol TCP/IP a sluzbu Tisk Microsoft TCP/IP. 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Jakmile se zobrazf vyzva k zadanf cesty, napiste uplnou cestu k distribucnfm 
souborum systemu Windows NT (mozna budete potrebovat disk CD-ROM systemu 
Windows NT workstation nebo server). 
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3. Zadejte hodnoty konfigurace TCP/IP pocftace: 

• Windows 2000: Na karte Obecne v okne Vlastnosti pripojenf k mfstnf sfti zvolte ze 
seznamu polozku Internetovy protokol (TCP/IP) a klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

• Windows NT 4.0: Muze se zobrazit automaticka vyzva k zadanf konfiguracnfch 
hodnot TCP/IP. Pokud tomu tak nebude, zvolte kartu Protokoly v okne Site a 
vyberte moznost Protokol TCP/IP. Potom klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

Jestlize konfigurujete server systemu Windows, zadejte do pffslusnych poll adresu IP, 
adresu vychozf brany a masku podsfte. 

Pokud konfigurujete klient, zjistete u spravce site, zda mate zvolit automatickou 
konfiguraci TCP/IP nebo zda je treba do prfslusnych poll zadat statickou adresu IP, 
standardnf adresu brany a masku podsfte. 

4. Zavrete okno klepnutfm na tlacftko OK. 

5. Budete-li k tomu vyzvani, ukoncete system Windows a restartujte pocftac, aby se zmeny 
projevily. 

Konfigurace sit'ove tiskarny pro systemy Windows 2000 

Nastavte vychozf tiskarnu pomocf nasledujfcfch kroku. 

1 . Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany tiskove sluzby pro system UNIX (nutne pro 
dostupnost portu LPR): 

a. Klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na polozku 
Ovladaci panely. Poklepejte na slozku Sit'ova a telefonicka pripojeni. 

b. Klepnete na nabfdku Upfesnit a vyberte polozku Volitelne sit'ove soucasti. 

c. Vyberte a zapnete moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk. 

d. Klepnete na tlacftko Podrobnosti a zkontrolujte, zda je zapnuta moznost Print 
Services for Unix (Tiskove sluzby pro Unix). Pokud ne, zapnete ji. 

e. Klepnete na tlacftko OK a potom na tlacftko Dalsi. 

2. Otevfete okno Tiskarny (na plose klepnete na tlacftko Start a vyberte polozku 
Nastaveni, Tiskarny ). 

3. Poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu. Na uvodnf obrazovce Pruvodce pridanfm 
tiskarny klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjistenf tiskarny pfi instalaci 
pomocf funkce Plug and Play. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. Vyberte moznost Vytvofit novy port a potom vyberte Port LPR. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

6. V okne Pridat tiskarnu kompatibilnf s LPR proved'te tyto kroky: 

a. Zadejte nazev DNS nebo adresu IP tiskarny. 

b. Zadejte (malymi pfsmeny) libovolny nazev tiskarny nebo fronty na tiskarne. (Nazvy 
front nemajf zadny vliv na vystup.) 

c. Potom klepnete na tlacftko OK. 

7. Vyberte vyrobce a model tiskarny. (V prfpade potreby klepnete na tlacftko Z diskety a 
podle pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) Klepnete na tlacftko Dalsi. 
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8. Budete-li vyzvanf k zachovanf soucasneho ovladace, tento ovladac zachovejte. 
Klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. Zadejte nazev tiskarny a zvolte, zda bude tato tiskarna vychozf tiskarnou. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

10. Zvolte, zda bude tiskarna dostupna zjinych pocftacu. Pokud bude sdflena, zadejte 
nazev pro sdflenf, kterym se oznacuje tiskarna pro jine uzivatele. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

1 1 . V prfpade potreby zadejte umfstenf a dalsi informace o tiskarne. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

12. Zvolte, zda ma tiskarna vytisknout zkusebnf stranku, a klepnete na tlacftko Dalsi. 

13. Klepnutfm na tlacftko Dokoncit ukoncete pruvodce. 

Konfigurace sft'ove tiskarny pro systemy Windows NT 4.0 

V systemu Windows NT 4.0 nastavte vychozf tiskarnu nasledujfcfm zpusobem. 

1. Klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. 
Otevre se okno Tiskarny. 

2. Poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu. 

3. Vyberte polozku Tento pocitac a klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Klepnete na tlacftko Pfidat port. 

5. Vyberte Port LPR a klepnete na tlacftko Novy port. 

6. Do pole Nazev nebo adresa serveru poskytujfcfho Ipd napiste adresu IP nebo nazev 
DNS tiskarny. 



Poznamka Klientske pocftace NT mohou zadat adresu IP nebo nazev serveru NT, ktery je 
nakonfigurovan pro tisk s procesem LPD. 

7. Do pole Nazev tiskarny nebo tiskove fronty na tomto serveru zadejte (malymi pfsmeny) 
nazev pozadovane tiskove fronty. Potom klepnete na tlacftko OK. 

8. Vyberte port ze seznamu dostupnych portu v okne Pfidat tiskarnu a pak klepnete na 
tlacftko Dalsi. 

9. Postupujte podle zbyvajfcfch pokynu na obrazovce a dokoncete konfiguraci. 



Overem konfigurace 

V systemu Windows NT vytisknete soubor. Pouzijte k tomu libovolnou aplikaci. Pokud se 
soubor vytiskne spravne, konfigurace byla uspesna. 

Pokud se tiskova uloha nevytiskne, zkuste tisknout prfmo z prostredf DOS. K tomu pouzijte 
nasledujfcf syntaxi: 

lpr -S<adresaip> -P<nazevf ronty> soubor 

kde adresaip je adresa IP tiskoveho serveru, nazevf ronty je nazev, ktery jste vybrali 
(naprfklad raw) a soubor je nazev souboru, ktery chcete vytisknout. Pokud se soubor 
vytiskne spravne, konfigurace byla uspesna. Pokud se soubor nevytiskne nebo se vytiskne 
nespravne, prejdete k casti Resenf potfzf . 
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Tisk z klientu systemu Windows 



Je-li tiskarna LPD na serveru NT nebo 2000 sdflena, mohou se klientske pocftace systemu 
Windows pripojit k tiskarne na serveru NT nebo 2000 pomocf nastroje Pridat tiskarnu ve 
slozce Tiskarny systemu Windows. 



Proces LPD v systemech Windows XP 

Tato cast popisuje konfiguraci sftf systemu Windows XP pro pouzitf sluzeb procesu LPD 
(Line Printer Daemon). 

Tento postup se sklada ze dvou castf: 

• Pridanf volitelnych sft'ovych soucastf systemu Windows. 

• Konfigurace sft'ove tiskarny LPD. 

Pridanf volitelnych sft'ovych soucastf systemu Windows 

1 . Klepnete na tlacftko Start. 

2. Klepnete na polozku Ovladaci panely. 

3. Klepnete na polozku Sit'ova a telefonicka pripojeni. 

4. Klepnete na ikonu Sit'ova pripojeni. 

5. V hlavnf nabfdce vyberte moznost Upfesnit. Z rozevfracfho seznamu vyberte polozku 
Volitelne sit'ove soucasti. 

6. Vyberte moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk a klepnete na tlacftko Dalsi. 
(Pokud pred klepnutfm na tlacftko Dalsi vyberete moznost Podrobnosti, zobrazf se jako 
soucast v seznamu Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk polozka "Print Services for 
UNIX (R)" (Tiskove sluzby pro UNIX).) Zobrazf se zavadene soubory. 

7. Zavrete okno Sft'ova pripojeni. Port LPR se pfida jako dalsi volba do okna Vlastnosti 
tiskarny v casti Porty, Pridat port. 

Konfigurace sft'ove tiskarny LPD 



Pridani nove tiskarny LPD 

1 . Otevfete slozku Tiskarny (na plose klepnete na tlacftko Start a vyberte polozku 
Tiskarny a faxy). 

2. Klepnete na polozku Pridat tiskarnu. Na uvodnf obrazovce Pruvodce pridanfm tiskarny 
klepnete na tlacftko Dalsi. 

3. Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjistenf tiskarny pfi instalaci 
pomocf funkce Plug and Play. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Vyberte moznost Vytvofit novy port a z rozevfracfho seznamu vyberte Port LPR. 
Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. V okne Pridat tiskarnu kompatibilnf s LPR postupujte nasledovne: 
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a. Zadejte nazev DNS (Domain Name System) nebo adresu internetoveho protokolu 
(IP) tiskarny. 

b. Zadejte (malymi pfsmeny) nazev tiskove fronty. (Pouzity nazev nenf rozhodujfcf.) 

c. Klepnete na tlacftko OK. 

6. Vyberte vyrobce a model tiskarny. (V prfpade potreby klepnete na tlacftko Z diskety a 
podle pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) Klepnete na tlacftko Dalsi. 

7. Budete-li dotazani, zda chcete zachovat soucasny ovladac, klepnete na tlacftko Ano. 
Klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. Zadejte nazev tiskarny a prfpadne oznacte tiskarnu jako vychozf. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

9. Vyberte, zda chcete tuto tiskarnu sdflet s ostatnfmi pocftaci v sfti (napffklad pokud 
pouzity system pracuje jako tiskovy server). Pokud bude tiskarna sdflena, zadejte nazev 
pro sdflenf, pod kterym se tiskarna zobrazf ostatnfm uzivatelum. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

10. V prfpade potreby zadejte umfstenf a dalsi informace o tiskarne. Klepnete na tlacftko 
Dalsi. 

1 1 . Klepnutfm na tlacftko Ano vytisknete zkusebnf stranku a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

12. Klepnutfm na tlacftko Dokoncit ukoncete pruvodce. 

Vytvoreni portu LPR pro nainstalovanou tiskarnu 

1 . Klepnete na tlacftko Start a pote klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Pravym tlacftkem mysi klepnete na ikonu tiskarny a vyberte polozku Vlastnosti. 

3. Vyberte kartu Porty a moznost Pridat port. 

4. V dialogovem okne Porty tiskarny vyberte Port LPR a vyberte funkci Novy port. 

5. Do pole oznaceneho Nazev nebo adresa serveru poskytujiciho Ipd napiste nazev 
DNS nebo adresu IP tiskarny. 

6. V dialogovem okne Nazev tiskarny nebo tiskova fronta na tomto serveru zadejte malymi 
pfsmeny nazev tiskove fronty tiskarny (naprfklad: raw, hlavni, apod.). 

7. Klepnete na tlacftko OK. 

8. Vyberte moznost Zavrit a klepnutfm na tlacftko OK zavrete okno Vlastnosti. 



Proces LPD v systemech Mac OS 
System Mac OS 9 a starsi verze 

Nasledujf cast popisuje, jak nakonfigurovat tiskarny LPD pomocf ovladace LaserWriter verze 
8.5.1 nebo novejsf k tisku pomocf procesu LPR. 
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K nastavem pocftace se systemem Mac OS pro tisk pomocf procesu LPR muzete pouzft 
nastroj Desktop Printer Utility. Implementace tisku pomocf procesu LPR vytvorena 
ovladacem LaserWriter 8 splnuje podmfnky RFC 1 179 a spolupracuje s libovolnym 
zarfzenfm, ktere take splnuje podmfnky RFC 1179. Tisk pomocf protokolu IP v ovladaci 
LaserWriter 8.5.1 nenf v systemech Mac OS 8.0 dostupny. Naopak je dostupny v systemech 
Mac OS 8.1 . Tisk pomocf protokolu IP je take dostupny v prfpade, ze je tiskovy software 
LaserWriter 8.5.1 nainstalovan na pocftacfch se systemy Mac OS 7.5 az Mac OS 7.6.1. 

Pred konfiguracf procesu LPD byste meli take nainstalovat dodanou tiskovou podporu HP 
pro systemy Mac tak, aby byl dostupny spravny soubor PPD. 

Konfigurace tisku pomocf protokolu IP 

1 . Spust'te obsluzny program tiskarny Desktop Printer Utility. 

2. Zvolte moznost Printer (LPR) a klepnete na tlacftko OK. Poznamka: Termfny LPR a 
LPDjsou synonyma. 

3. V casti PostScript Printer Description (PPD) File (Soubor PPD) klepnete na tlacftko 
Change (Zmenit) a vyberte pro tiskarnu soubor PPD. 

4. V casti LPR klepnete na tlacftko Change (Zmenit). Zobrazf se okno Internet Printer 
(Internetova tiskarna). 

5. Do casti Printer Address (Adresa tiskarny) zadejte adresu IP tiskarny nebo nazev 
domeny. 

6. Pokud se pouzfva fronta, zadejte jejf nazev. Pokud ne, ponechejte pole volne. 

7. Klepnutfm na tlacftko Verify (Overit) overte, ze tiskarna byla nalezena. 

8. Klepnete na tlacftko OK. 

9. V nabfdce File (Soubor) zvolte prfkaz Save (Ulozit). 

10. Zadejte nazev a umfstenf ikony tiskarny a klepnete na tlacftko OK. Vychozfm nazvem je 
adresa IP tiskarny a vychozfm umfstenfm je pracovnf plocha. 

11. Klepnete na tlacftko Quit (Konec). 
System Mac OS 10. 2x a novejsf verze 

1 . V okne Print Center (Centrum tisku) otevrete okno Printer List (Seznam tiskaren - Mac 
OS X 10.2.8 nebo drfvejsf) nebo nastroj Printer Setup Utility (Nastroj pro nastavem 
tiskarny - Mac OS X 10.3 Panther nebo pozdejsf). 

2. Klepnete na tlacftko Add Printer (Pridat tiskarnu). 

3. V mfstnf nabfdce zvolte prfkaz LPR Printers using IP (Tiskarny LPR pomocf protokolu 
IP). 

4. Zadejte adresu IP tiskarny nebo nazev DNS. 

5. Ponechejte polfcko Use Default Queue on Server (Pouzft vychozf frontu na serveru) 
zaskrtnute. 

6. Tiskarnu muzete vybrat z nabfdky Printer Model (Model tiskarny) (ve skutecnosti 
vybfrate drive nainstalovany soubor PPD). 

7. Vyberte tiskarnu ze seznamu. 
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8. Klepnete na tlacftko Add (Pridat). 

9. Zavrete okno Printer List (Seznam tiskaren). 
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Uvod 

Tato cast obsahuje informace, ktere vam pomohou zfskat zakladnf znalosti o protokolu TCP/ 
IP. 

Podobne jako je tomu u obecneho jazyka, ktery lide pouzfvajf k vzajemne komunikaci, je 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protokol ffzenf prenosu/Protokol 
Internetu) sada protokolu, ktere definujf zpusob, jakym pocftace a jina zarfzenf vzajemne 
komunikujf v sfti. 

TCP/IP se rychle stava jednou z nejpouzfvanejsfch sad protokolu. Hlavnfm duvodem je 
skutecnost, ze na protokolu TCP/IP je zalozena sit' Internet. Pokud chcete sit' pripojit 
k Internetu, musfte ke komunikaci pouzft protokol TCP/IP. 

Protokol IP (Internet Protocol) 

Pri posflanf informace do site jsou data rozdelena do malych bloku, tzv. paketu. Kazdy paket 
je odesflan nezavisle na ostatnfch. Kazdy paket je kodovan s informacemi IP, jako je adresa 
IP odesflatele a prfjemce. Pakety IP mohou byt prenaseny pres smerovace a brany, tedy 
pres zarfzenf, ktera spojujf sit' s dalsfmi sftemi. 

Komunikace prostfednictvfm protokolu IP je nespojita. Jsou-li pakety IP odeslany, neni 
zadna zaruka, ze dosahnou mfsta urcenf ve spravnem pofadf. Tuto ulohu Ize provest 
protokoly vyssf urovne a aplikacemi, ktere zajist'ujf efektivitu komunikace IP. 

Kazdy uzel nebo zarfzenf, ktere komunikuje prfmo v sfti, musf mft adresu IP. 
Protokol TCP (Transmission Control Protocol) 

Protokol TCP zajist'uje rozdelenf dat na pakety a usporadanf paketu na prijfmajfcf strane, 
cfmz poskytuje spolehlivou a garantovanou sluzbu pfedavanf dat mezi jednotlivymi uzly 
v sfti. Po dorucenf datovych paketu do mfsta urcenf vypocfta protokol TCP kontrolnf soucet a 
proverf, zda data nejsou porusena. Pokud byla data paketu pri pfenosu porusena, protokol 
TCP vyradf dany paket a vyzada si jeho nove zaslanf. 

Protokol UDP (User Datagram Protocol) 

Protokol UDP poskytuje podobne sluzby jako protokol TCP. Protokol UDP vsak nepotvrzuje 
prfjem dat a podporuje transakce typu dotaz/odpoved' bez zajistenf spolehlivosti nebo zaruky 
dorucenf dat. Protokol UDP se pouzfva tehdy, kdyz nenf vyzadovano potvrzenf prfjmu ani 
spolehlivost, napffklad pri rozesflanf vyhledavacfch zprav. 
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Adresa IP 



Kazdy hostitel (pracovnf stanice nebo uzel) v sfti IP vyzaduje jedinecnou adresu IP pro 
kazde sft'ove rozhranf. Adresa IP je softwarova adresa pouzfvana k identifikaci site a 
urcitych hostitelu umfstenych v teto sfti. Kazda adresa IP muze byt rozdelena na dve 
samostatne casti: cast site a cast hostitele. Hostitel muze odeslat na server zadost o 
dynamicke pfidelenf adresy IP pfi kazdem zapnutf tohoto zarfzem (naprfklad pouzitfm 
protokolu DHCP a BOOTP). 



Poznamka Prirazovanf adres IP vzdy konzultujte se spravcem adres IP. Nastavenf chybne adresy muze 
znemoznit provozjineho zarfzem pracujfcfho v sfti nebo muze rusit jeho komunikaci. 



Adresa IP: sft'ova cast 

Sft'ove adresy jsou spravovany organizacf s nazvem InterNIC z Norfolku ve state Virginia v 
USA. Spolecnost InterNIC byla smluvne poverena nadacf National Science Foundation 
(Narodnf vedecka nadace) spravou internetovych adres a domen. Sft'ove adresy jsou 
rozesflany organizacfm, ktere jsou zpetne zodpovedne za zajistenf toho, aby vsechna 
pripojena zarfzem (hostitele) v sfti byla spravne ocfslovana. Dalsf informace o sft'ova casti 
adresy IP naleznete v teto kapitola v castech Struktura a trfdy adres IP a Podsfte . 

Adresa IP: cast hostitele 

Adresy hostitelu cfselne urcujf urcita sft'ova rozhranf v sfti IP. Hostitel ma zpravidla jen jedno 
sft'ove rozhranf, a proto jen jedinou adresu IP. Vzhledem k tomu, ze zadna dve zarfzem 
nemohou soucasne sdflet stejne cfslo, spravci si obvykle vedou tabulky adres, aby zajistili 
spravne prirazovanf adres v sfti hostitele. 

Struktura a tfidy adres IP 

Adresa IP je tvorena 32 bity informacf a je rozdelena do 4 sekcf, z nichz kazda obsahuje 1 
bajt. Celkem tedy obsahuje 4 bajty: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Pro efektivnf smerovanf byly site rozdeleny do trf trfd, takze smerovanf muze zacfnat 
jednoduse urcenfm uvodnfho bajtu informacf v adrese IP. Tri typy adres IP, ktere spolecnost 
InterNIC prirazuje, se oznacujf jako trfdy A, B a C. Trfda site urcuje, co identifikuje kazda ze 
ctyr castf adresy IP, jak znazorhuje nfze uvedena tabulka: 



Format tffd adres IP 



Tfida 


Prvni bajt 
adresy xxx. 


Druhy bajt 
adresy xxx. 


Tfetf bajt adresy 
xxx. 


Ctvrty bajt 
adresy xxx 


A 


Sit'. 


Hostitel. 


Hostitel. 


Hostitel. 


B 


Sit'. 


Sit'. 


Hostitel. 


Hostitel. 


C 


Sit'. 


Sit'. 


Sit'. 


Hostitel. 



34 Kapitola 1 Prace v sfti 



CSWW 



Jak ukazuje Charakteristiky trfd sftf , kazda trfda site se I is f identifikatorem v uvodnfm bitu, 
rozsahem adres, poctem dostupnych sftf kazdeho typu a maximalnfm poctem hostitelu, jaky 
kazda trfda umoznuje. 



Charakteristiky trid siti 



Tfida 


Charakteristiky 
trid siti 


Rozsah adres 


Maximalni pocet 
siti ve tride 


Maximalni pocet 
hostitelu v siti 


A 


0 


0.0.0.0 az 
127.255.255.255. 


126. 


Vice nez 16 
milionu. 


B 


10. 


128.0.0.0 az 
191.255.255.255. 


16,382. 


65,534. 


C 


110. 


192.0.0.0 az 
223.255.255.255. 


Vice nez2miliony. 


254. 



Konfigurace parametru IP 

Konfiguracm parametry protokolu TCP/IP (napffklad adresu IP, masku podsfte, vychozf 
branu) Ize na tiskarne konfigurovat nekolika zpusoby. Tyto hodnoty mohou byt 
konfigurovany rucne (napffklad pomocf sluzby Telnet, pomocf integrovaneho weboveho 
serveru, pffkazy arp a ping a pomocf softwaru pro spravu od spolecnosti HP), nebo je Ize 
automaticky zavest pomocf protokolu DHCP nebo BOOTP pri zapnutf tiskarny. 

Po zapnutf si tiskarna, ktera nenf schopna zfskat platnou adresu IP ze site, automaticky 
priradf vychozf adresu IP. Vychozf adresa IP zavisf na typu site, ke ktere je tiskarna 
pripojena. V malych sftfch se pro prirazenf jednoznacne adresy IP v rozsahu 169.254.1.0 az 
169.254.254.255 pouzfva technika nazyvana lokalnf adresovanf. Uvedene adresy by mely 
byt obvykle platne. Ve velkych podnikovych sftfch se priradf docasna adresa 192.0.0.192, 
dokud nebude tato adresa v ramci site spravne nakonfigurovana. Adresu IP konfigurovanou 
na tiskarne muzete zjistit z konfiguracm stranky tiskarny. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Protokol DHCP umoznuje, aby skupina zarfzenf pouzfvala sadu adres IP spravovanych 
serverem DHCP. Zarfzenf nebo hostitel odesle pozadavek serveru, a pokud je nejaka 
adresa IP k dispozici, server ji tomuto zarfzenf priradf. 

Protokol BOOTP 

BOOTP (bootstrap protocol) je protokol pouzfvany ke stazenf konfiguracnfch parametru a 
informacf o hostiteli ze sft'oveho serveru. Protokol BOOTP pouzfva pro prenos informacf 
protokol UDP. Aby mohla zarfzenf pri spustenf nacfst informace o konfiguraci do pameti 
RAM, musf komunikovat prostrednictvfm protokolu BOOTP jako klient se svym serverem. 

Ke konfiguraci zarfzenf vysle klient paket s pozadavkem bootp obsahujfcfm alespoh 
hardwarovou adresu zarfzenf (hardwarovou adresu tiskarny). Server odpovf paketem 
odpovedi bootp obsahujfcfm informace, ktere zarfzenf potrebuje ke konfiguraci. 
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Podsite 



Kdyz je organizaci pfifazena adresa IP pro urcitou tffdu site, nemuze byt v tomto mfste 
provozovana vice nez jedna sit'. Spravci mfstnfch sftf pouzfvajf podsite pro rozdelenf site na 
nekolik oddelenych sftf. Rozdelenf site na podsite muze zvysit vykon a zlepsit vyuzitf 
omezeneho mnozstvf adres v sftf. 

Maska podsite 

Maska podsite je mechanismus pouzfvany pro rozdelenf jedne site IP do nekolika ruznych 
podsftf. Pro danou trfdu sfteje k identifikaci podsfte pouzita ta cast adresy IP, kteraje 
obvykle pouzita k identifikaci uzlu. Maska podsfte je pouzita na kazdou adresu IP pro urcenf 
casti pouzfvane pro podsfte a casti pouzfvane pro identifikaci uzlu. Pffklad naleznete v 
tabulce Prfklad: Maska podsfte 255.255.0.0 aplikovana na sft' tffdy A . 



Priklad: Maska podsite 255.255.0.0 aplikovana na sit' tridy A 



Adresa site tridy A 


Sit' 15 


XXX 


XXX 


XXX 


Maska podsite 


255 


255 


0 


0 


Pole adresy IP po pouziti 
masky podsite 


Sit' 


Podsit' 


Hostitel 


Hostitel 


Priklad adresy IP uzlu 
v podsiti 1 


15 


1 


25 


7 


Priklad adresy IP uzlu 
v podsiti 254 


15 


254 


64 


2 



Jak znazorhuje Prfklad: Maska podsfte 255.255.0.0 aplikovana na sft' trfdy A , adresa "15" 
v sfti IP trfdy A byla pfifazena spolecnosti ABC. Aby mohla spolecnost ABC pouzfvat vice 
sftf, pouzije se maska podsfte 255.255.0.0. Tato maska podsfte urcuje, ze druhy bajt adresy 
IP bude pouzit k identifikaci az 254 podsftf. Pfi pouzitf tohoto znacenf je kazde zaffzenf 
jednoznacne identifikovano ve sve vlastnf podsiti. Spolecnost ABC vsak muze obsahovat az 
254 podsftf, aniz by doslo k porusenf jejich pfideleneho adresovacfho prostoru. 



Brany 

Brany (smerovace) jsou pouzfvany k vzajemnemu propojenf sftf. Brany jsou zaffzenf 
fungujfcf jako pfekladace mezi systemy, ktere nepouzfvajf stejne komunikacnf protokoly, 
formatovanf dat, struktury, jazyky nebo architekturu. Brany znovu sestavujf datove pakety a 
mem syntax tak, aby vyhovovala cflovemu systemu. Pokud jsou site rozdeleny do podsftf, 
jsou brany potfebne pro jejich vzajemne propojenf. 

Vychozf brana 

Vychozf brana je brana (nebo smerovac), ktera bude pouzfvana k pfenosu paketu mezi 
sftemi (nenf-li urceno jinak). Je urcena adresou IP. 

Pokud je v sfti vice bran nebo smerovacu, je vychozf branou obvykle adresa prvnf nebo 
nejblizsf brany ci smerovace. Pokud v sfti nejsou zadne brany nebo smerovace, je vychozf 
branou obvykle adresa IP sft'oveho uzlu (napffklad pracovnf stanice nebo tiskarny). 
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Reseni potizi 



Ovefeni zapnuti tiskarny a stavu online 

Chcete-li se ujistit, zeje tiskarna pfipravena ktisku, zkontrolujte nasledujfcf skutecnosti. 

1 . Je tiskarna pfipojena k napajenf a je zapnuta? 

Zkontrolujte, zda je tiskarna zapojena do elektricke site a zda je zapnuta. Jestlize se tfm 
problem nevyfesf, muze j ft o vadny napajecf kabel, vadny zdroj napajenf nebo o zavadu 
tiskarny. 

2. Zkontrolujte, zda na tiskarne svftf indikator Pripraveno. 

Pokud indikator blika, pravdepodobne budete muset pockat na dokoncenf aktualnf ulohy. 

3. Je displej ovladacfho panelu prazdny? 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je spravne nainstalovana. 

4. Zobrazuje displej ovladacfho panelu jinou zpravu nez Pripraveno? 

• Uplny seznam zprav ovladacfho panelu a napravnych opatrenf naleznete v 
dokumentaci k tiskarne. 



Reseni problemu s komunikaci tiskarny se siti 

Chcete-li overit spravnost komunikace tiskarny se sftf, zkontrolujte nfze uvedene 
skutecnosti. U techto informacf se pfedpoklada, ze jiz mate k dispozici vytistenou 
konfiguracnf stranku site (viz cast Stranka konfigurace site ). 

1 . Vyskytujf se problemy s fyzickym pripojenfm mezi pracovnf stanicf nebo souborovym 
serverem a tiskarnou? 

Zkontrolujte, zda jsou sft'ove kabely, pfipojenf a konfiguraci smerovace spravne. 
Zkontrolujte, zda delka sft'ovych kabelu odpovfda technickym parametrum site. 

2. Jsou sft'ove kabely spravne pripojeny? 

Zkontrolujte, zda je tiskarna pripojena k sfti prostfednictvfm odpovfdajfcfho portu a 
kabelu. Zkontrolujte jednotliva kabelova pfipojenf, abyste zjistili, zda jsou v pofadku a na 
spravnem mfste. Pokud se tfm problem nevyresf, zkuste pouzft jiny kabel nebo porty na 
rozbocovaci ci vysflaci a pfijfmaci. Oranzovy indikator aktivity a zeleny indikator stavu 
pfipojenf, ktere jsou umfstene vedle portu na zadnf strane tiskarny, by mely svftit. 

3. Jsou nastavenf duplexu a rychlosti pfipojenf spravna? 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje ponechat tato nastavenf v automatickem 
rezimu (vychozf nastavenf). Viz cast Nastavenf rychlosti pfipojenf a duplexu . 
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4. Lze tiskarnu uspesne otestovat pomocf programu ping? 

Program ping k otestovanf tiskarny spust'te na prfkazovem radku pocftace. Naprfklad: 

ping 192.168.45.39 

Nastavte program ping tak, aby zobrazoval doby odezvy. 

Pokud test pomocf programu ping probehl uspesne, zkontrolujte, zda je na pocftaci 
spravne nastavena adresa IP tiskarny. Je-li nastavenf spravne, tiskarnu odstrante a 
znovu ji pridejte. 

Pokud test pomocf programu ping neprobehl uspesne, zkontrolujte, zda jsou sft'ove 
rozbocovace zapnute. Potom zkontrolujte, zda jsou sft'ova nastavenf, tiskarna i pocftac 
nakonfigurovany pro stejnou sft'. 

5. Byly do site pridany nejake softwarove aplikace? 

Zkontrolujte, zda jsou kompatibilnf a zda jsou fadne nainstalovany se spravnymi 
ovladaci tiskarny. 

6. Mohou ostatnf uzivatele tisknout? 

Tento problem se muze tykat urcite pracovnf stanice. Zkontrolujte sft'ove ovladace dane 
pracovnf stanice, ovladace tiskarny a presmerovanf (zachytavanf v prostredf Novell 
NetWare). 

7. Pouzfvajf ostatnf uzivatele, kterf mohou tisknout, stejny sft'ovy operacnf system? 
Zkontrolujte spravnost nastavenf sft'oveho operacnfho systemu. 

8. Je zapnuty sft'ovy protokol? 

Na strance konfigurace site zkontrolujte stav protokolu. Viz cast Stranka konfigurace 
site . Ke kontrole stavu dalsfch protokolu muzete pouzft integrovany webovy server nebo 
panel Nastroje HP. Viz cast Pouzitf integrovaneho weboveho serveru nebo panelu 
Nastroje HP . 

9. Zobrazuje se tiskarna v softwaru HP Web Jetadmin nebojine aplikaci pro spravu? 

• Zkontrolujte nastavenf site na strance konfigurace site. 

• Pomocf ovladacfho panelu tiskarny overte sft'ova nastavenf tiskarny (u tiskaren s 
ovladacfm panelem). 
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